Selamat Atas Body 
ITC Fatmawati 


CEILING SYSTEM BY : 


À PT. BIRU INDOKON 


JAKARTA 


; (021) 6317731 - 


6906188 


BI RU SURABAYA : (031) 5316125 - 5321285 


MEDAN 


: (061) 4569907 - 4533969 


Beau that lasts for all timi 


Hbmogeneous 
A 


Main Distributor 
ASARANA KENCANA INDAH SEJATI 
“angsia | No, 16C- D Jakarta 11110 Indonesia 


Telp. (021) 6011592 — 
Fax. (021) aga PIRA - 6241182 (Hunting) 


AN 


DUNHAM-BUSH 


AIR CONDITIONING 


rt. WASKITA PRIMA GUNA 


19, JL, AM, SANGAJI, JAKARTA 10190, INDONESIA 
P.O, BOX 4410 JKT 10044, FAX ; +62-21 638 639 41 
@ ; +62-21 638 639 40 E-Mail ; wpg@ usa. com 


J S PT JHS PILING SYSTEM 


Manulaciurer ol procasi prostrossed concrolo 

pile & concrele products 

OFFICE & FACTORY : 

Ji. Raya Cakung Oilincing Kav. 48-50 Jakarta 13910 
Phone (021) 4401092, 4612030 (Hunting) 

Fax (021) 4401090 


BRANOH OFFICE : 

Ji. Nias NO. 140 Surabaya 

Phone (031) 5672296, 5672485, 5672490 
Fax (031) 5672549 


PT HARDI AGUNG PERKASA 
MECHANICAL & ELECTRICAL CONTRACTORS 
eè Air Conditioning e Fire Hydranu Sprinkler 
è Electrical e Plumbing 


Jl, Tebet Timur Raya No, 42, Jakarta 12820 
Telp. : (021) 829 4085, 830 3920 (Hunting) 
Fax, (021) 329 2434, 830 7546 E-Mail : hap @cbn.net.id 


Konstruksi 


Konsultan, kontraktor, bahan dan alat 


